Product Registration 

To register your Graco product from within the U.S.A. 
visit us online at www.gracobaby.com/productregistration 
or return registration card provided with your product. 
We currently do not accept product registrations from 
those living outside the United States of America. 



Replacement Parts 
Warranty Information 



USA 



To purchase parts or accessories or for warranty information 
in the United States, please contact us at the following: 

www.gracobaby.com 1 -800-345-41 09 



Inscription de votre produit 

Pour inscrire votre produit Graco aux Etats-Unis, 

visitez notre site Internet 

www.gracobaby.com/productregistration 

ou retrouner la carte d'enregistrement fournie avec 

le produit. Pour le moment nous n'acceptons pas 

d'inscriptions de produits des residents hors des 

Etats-Unis. 



Pieces de rechange 
Renseignements sur la garantie 

Pour commander des pieces ou obtenir des 
renseignements au sujet de la garantie au Canada, 
communiquez avec Elfe au: 

1 800 667-8184 Fax:514-344-9296 
www.elfe.net 



Canada 



Registro del producto 

Para registrar su producto Graco desde dentro de los 
EE.UU., visftenos en Ifnea en 

www.gracobaby.com/productregistration o envie la 
tarjeta de registro provista con su producto. Actualmente 
no aceptamos registros de los productos de quienes 
viven fuera de los Estados Unidos de America. 



EE.UU. 



Piezas de repuesto 

Informacion sobre la garantia 

Para comprar piezas o accesorios o para obtener 
informacion sobre la garantia en los Estados Unidos, 
por favor comuniquese con nosotros en: 

www.gracobaby.com 1 -800-345-41 09 



To Use Vibration • Pour utiliser la vibration • Uso de la vibracion 





Pull seat cover off front of seat. Remove battery lid on vibration unit, with a key and insert 3-AA (LR6-1 .5V) batteries in 
module. Replace lid and seat pad. 

Soulever le coussin de I'avant du siege. Retirer le couvercle du compartiment a piles de I'appareil vibratoire et inserer les 
3 piles AA (LR6-1,5V) dans le module. Remplacer le couvercle et le coussin de siege. 



Saque la funda desde la parte delantera del asiento. Saque la tapa de la pila en la unidad vibratoria con una Nave e 
inserte 3 pilas tamano AA (LR6-1,5 V) en el modulo. Vuelva a poner la tapa e instale la funda del asiento. 



WAAT 
WW* 
WAT 



Vibration: Turn to one of two settings. 
Music: Turn to hear music or ocean waves. 

Automatically shuts off in 30 minutes. Turn off and back on to restart. 

Vibration: Tournez a I'une des deux positions. 

Musique: Tournez pour entendre la musique ou le son des vagues. 

S'arrete automatiquement apres 30 minutes. Eteindre et remettre en marche pour 

redemarrer. 

Vibracion: Gfrelo hasta llegar a uno de los dos valores. 
Musica: Gfrelo para escuchar musica o las olas del mar. 

Se apaga automaticamente en 30 minutos. Apaguelo y vuelva a encenderlo para reactivarlo. 



Care and Maintenance • Soins et entretien • Cuidado y mantenimiento 



• FROM TIME TO TIME CHECK 
YOUR BOUNCER for loose screws, 
worn parts, torn material or 
stitching. Replace or repair the 
parts as needed. Use only Graco 
replacement parts. 

• REMOVABLE CLOTH SEAT 
COVER may be machine washed in 
cold water on delicate cycle and 
drip-dried. NO BLEACH. 

• TO CLEAN FRAME, use only 
household soap and warm water. 
NO BLEACH or detergent. 

• TO WASH CARRY BAG, 

machine wash in cold water on 
delicate cycle and drip-dry. NO 
BLEACH. 

• EXCESSIVE EXPOSURE TO SUN 
OR HEAT could cause fading or 
warping of parts. 



• DE TEMPS EN TEMPS, 
VERIFIEZ VOTRE SIEGE 
BERCANT pour des vis desser- 
rees, pieces usees, tissu dechire ou 
decousu. Remplacez ou reparez au 
besoin. Utilisez seulement les pieces 
de remplacement Graco. 

• H0USSE DE SIEGE AM0VIBLE 

est lavable a la machine a I'eau 
froide, cycle delicat et suspendre 
pour secher. PAS D'EAU DE JAVEL 

• POUR NETTOYER 
L'ARMATURE: utilisez un savon 
de menage doux et de I'eau tiede. 
PAS D'EAU DE JAVEL ou detergent. 

• POUR LAVER LE SAC DE 
TRANSPORT, lavez a machine a 
I'eau froide au cycle doux et 
suspendre pour secher. 

PAS D'EAU DE JAVEL. 

• UNE EXPOSITION PROLONGEE 
AU S0LEIL OU CHALEUR peut 
provoquer une decoloration 
prematuree des pieces. 



• DE VEZ EN CUANDO, 
INSPECCIONE LA MECEDORA 

para determinar si hay tornillos 
flojos, piezas gastadas, material o 
costuras rotas. Cambie o repare 
las piezas segun sea necesario. Use 
solamente repuestos marca Graco. 

• EL ALMOHADON REMOVIBLE 
DEL ASIENTO puede lavarse a 
maquina en agua fria en el ciclo 
delicado y secarse al aire. No use 
cloro. 

• PARA LIMPIAR EL ARMAZON: 

usar solamente jabon de uso 
domestico y agua tibia. No use 
detergente o cloro. 

• PARA LAVAR EL BOLSO PARA 
TRANSPORTAR, puede ponerla 
en la lavadora con agua fria, en 
ciclo ropa delicada y colgar para 
secar. NO USE CLORO. 

• EL CONTACTO EXCESIVO CON 
EL SOL O EL CALOR podria 
causar que se destina o se tuerzan 
algunas piezas. 



Parts list • Liste des pieces • Lista de las piezas 



This model may not include some features shown below. 
Check that you have all the parts for this model BEFORE 
assembling your product. If any parts are missing, ca 
Customer Service. 

Ce modele pourrait ne pas inclure certaines 
caracteristiques illustrees ci-dessous. Verifiez que vous 
avez toutes les pieces pour ce modele AVANT d'assembler 
votre produit. S'il vous manque des pieces, communiquez 
avec notre service a la clientele. 

Este modelo podria no incluir algunas de las caracteristicas 
que se indican a continuacion. Verifique que tiene todas 
las piezas de este modelo ANTES de armar su producto. 
Si falta alguna pieza, Name al Departamento de Servicio al 




AWARNING 



Failure to follow these warnings and the assembly 
instructions could result in serious injury or death. 



■\ r 



• PLEASE SAVE OWNER'S 
MANUAL FOR FUTURE USE. 

• ADULT ASSEMBLY REQUIRED 

FALL HAZARD: 

To prevent serious injury or death 
from falling : 

• Never leave child unattended. 

• Always use restraint system. 
Adjust belt as needed to get 
a snug fit around your child. 

• Child's movement can slide 
bouncer. Use only on floor. 
Never use on any elevated 
surface. 

• NEVER USE for child able to sit up 
unassisted. 

SUFFOCATION HAZARD: 

• Never use on a soft surface (bed, 
sofa, cushion), as seat may tip 
over and cause suffocation. 

• Never carry child in product. 

• Stop using this product when 
child attempts to climb out or 
reaches 18 pounds (8.1 kg). 



STRANGULATION HAZARD: 

• DO NOT suspend strings over 
the product or attach strings to 
toys. 

• DO NOT place product in any 
location where there are cords, 
such as window blind cords, 
drapes, phone cords, etc. 

• Strings can cause 
strangulation. DO NOT place 
items with a string around your 
child's neck, such as hood 
strings or pacifier cords. 

• DO NOT USE THIS PRODUCT if 

it is damaged or broken. 

• NEVER use as a car seat. 

• READ ALL INSTRUCTIONS 
BEFORE ASSEMBLY AND USE OF 
THIS PRODUCT. If you experience 
any difficulties, please contact the 
Customer Service Department. 

• Swaddle blanket and head 
support for use only with this 
product. 

• NEVER use swaddle blanket in a 
car seat. 



FOR SAFE BATTERY USE: 

Keep the batteries out of children's 
reach. 

Any battery may leak battery acid 
if mixed with a different battery 
type, if inserted incorrectly (put in 
backwards) or if all batteries are not 
replaced or recharged at the same 
time. Do not mix old and new 
batteries. Do not mix alkaline, 
standard (carbon-zinc) or 
rechargeable (nickel-cadmium) 
batteries. 

Any battery may leak battery acid 
or explode if disposed of in fire or 
an attempt is made to charge a 
battery not intended to be re- 
charged. Never recharge a cell of 
one type in a recharger made for a 
cell of another type. 

Discard leaky batteries immediately. 
Leaky batteries can cause skin burns 
or other personal injury. When 
discarding batteries, be sure to 
dispose of them in the proper 
manner, according to your state 
and local regulations. 

Remove batteries before storing 
product for a prolong period of 
time. Batteries left in the unit may 
leak and cause damage. 

Recommended type batteries — 
alkaline disposables, size AA (LR6- 
1 .5V). NEVER mix battery types. 
Change batteries when product 
ceases to operate satisfactorily. 



AWARNING Changes or 
modifications to this unit not 
expressly approved by the party 
responsible for compliance could 
void the user authority to operate 
the equipment. 



STATEMENT: NOTE: This 
equipment has been tested and 
found to comply with the limits for 
a Class B digital device, pursuant to 
Part 1 5 of the FCC Rules. These 
limits are designed to provide 
reasonable protection against 
harmful interference in a residential 
installation. This equipment 
generates, uses and can radiate 
radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance 
with the instructions, may cause 
harmful interference to radio 
communications. 

However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a 
particular installation. 

If this equipment does cause 
harmful interference to radio or 
television reception, which can 
be determined by turning the 
equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the 
following measures: 

• Reorient or relocate the receiving 
antenna. 

• Increase the separation between 
the equipment and receiver. 

• Connect the equipment into an 
outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is 
needed. 

• Consult the dealer or an 
experienced radio/TV technician 
for help. 



Manquer de suivre ces avertissements et les instructions 
peut entrainer de serieuses blessures ou un deces. 



Si no se obedecen estas advertencias y se siguen las 
instrucciones de montaje, podna resultar en lesiones graves 

o la muerte. 



• VEUILLER CARDER LE 
MANUEL D UTILISATEUR POUR 
USAGE ULTERIEUR. 

• ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE 
REQUIS. 

DANGER DE CHUTE: 

Pour eviter de serieuses blessures ou 
la mort cause par une chute: 

• Ne jamais laisser I'enfant sans 
surveillance. 

• Toujours utiliser le systeme 

de retenue. Regler les ceintures 
pour qu'elles s'ajustent 
parfaitement au corps de 
I'enfant. 

• Les mouvements de I'enfant peu- 
vent deplacer le siege bercant. 
Utiliser seulement sur le plancher. 
Ne pas utiliser sur une surface 
surelevee. 

• Ne jamais utiliser avec un enfant 
qui peut s'asseoir sans aide. 

DANGER DE SUFFOCATION : 

• Ne jamais utiliser sur une sur 
face moelleuse (lit, sofa, 
coussin), car le siege peut 
basculer et causer la 
suffocation du bebe. 

• Ne jamais transporter I'enfant 
dans ce produit. 

• Cessez I'usage de ce produit des 
que I'enfant essaie de se hisser 
hors du produit ou 

qu'il pese 18 livres (8,1 kg). 

DANGER D'ETRANGLEMENT: 

• NE PAS suspender de ficelles sur le 
produit ou attacher des cordons 
aux jouets. 

• NE PAS installer le produit a un 
endroit ou il y a des cordons, tels 
les stores, les rideaux ou tele- 
phones, etc. 

• Les cordons peuvent causer des 
etranglements. NE PAS placer 
d'articles attaches a 

un cordon autour du cou de 
votre enfant, suspendre des 
cordons au-dessus de la 
balancoire ou attacher des 
cordons aux jouets. 

• NE PAS UTILISER CE 
PRODUIT si il est endommage ou 
brise. 

• NE JAMAIS UTILISER comme 
siege d'auto. 



• LIRE TOUTES LES 
INSTRUCTIONS AVANT 

L ASSEMBLAGE ET L USAGE DE 
CE PRODUIT. Si vous 
avez des difficultes, veuillez 
communiquer avec le 
departement du service a 
la clientele. 

• Couverture a emmailloter et 
appuie-tete concus pour utiliser 
uniquement avec ce produit. 

• Ne jamais utiliser la couverture a 
emmailloter dans un dispositif de 
retenue pour enfant. 

POUR UN USAGE SECURITAIRE 
DES PILES Gardez les piles hors de 
la portee des enfants. 

Une pile peut avoir une fuite 
d'electrolyte si melangee avec un 
type de pile different, si elle est 
inseree incorrectement (inseree 
du mauvais cote) ou si toutes les 
piles ne sont pas remplacees ou 
rechargees en meme temps. Ne pas 
melanger les piles usees et neuves. 
Ne pas melanger les piles alcalines, 
standard (carbone-zinc) ou re- 
chargeables (nickel-cadmium). 

Une pile peut avoir une fuite 
d'electrolyte ou exploser si elle est 
jetee dans le feu ou si vous tentez 
de recharger une pile qui n'est pas 
concue a cet effet. Ne rechargez 
jamais une pile d'un type dans un 
chargeur fait pour une pile d'un 
autre type. 

Jetez immediatement les piles qui 
fuient. Les piles qui fuient peuvent 
causer des brulures de la peau ou 
d'autres blessures. Lorsque vous 
jetez des piles, faites-le de maniere 
adequate, selon les reglements 
locaux et provinciaux. 

Retirer les piles avant de remiser 
ce produit pour une periode 
prolongee. Les piles laissees dans 
I'appareil peuvent fuir et causer 
des dommages. 

Les piles recommandees sont de 
type alcalines jetables AA (LR6- 
1 .5V). Ne pas melanger plusieurs 
types de piles. Changez les piles 
quand le produit cesse de 
fonctionner de facon satisfaisante. 



AMISE EN GARDE: Des 

changements ou modifications 
faits a cette unite qui ne sont pas 
expressement approuves par la 
personne responsable pour la 
conformite pourrait annuler 
I'autorite de I'utilisateur a utiliser 
I'equipement. 



ENONCE DE LA CFC: 

NOTE: Cet equipement a ete 
examine et s'est avere etre 
conforme aux limites pour un 
dispositif numerique de classe B, 
conformement a la partie 1 5 des 
regies du FCC. Ces limites sont 
concues pour assurer une 
protection raisonnable contre 
i'interference nocive lors d'une 
installation residentielle. Cet 
equipement produit, utilise peut 
emettre des emissions radioelec- 
triques et si il n'est pas installe et 
utilise selon les instructions, peut 
causer de I'interference nocive aux 
radiocommunications. 

Cependant, il n'y a aucune garantie 
que I'interference ne se produira 
pas lors d'une installation particu- 
liere. Si cet equipement cause de 
I'interference nocive de la 
reception radio ou du televiseur, 
qui peut etre determinee en 
mettant I'equipement hors et sous 
tension, 

I'utilisateur est encourage a essayer 
de corriger I'interference par une 
ou plusieurs des mesures suivantes: 

• Reorientez ou replacez I'antenne 
de reception. 

• Augmentez la separation entre 
I'equipement et le recepteur. 

• Branchez I'equipement dans une 
prise sur un circuit different de celui 
du recepteur. 

• Consultez le fournisseur ou un 
technicien avec experience en radio 
et televiseur pour assistance. 




A ADVERTENCIA 



• POR FAVOR, CONSERVELO 
EL MANUEL DEL PROPIETARIO 
PARA UTILIZARLO EN EL 
FUTURO. 

• REQUIERE QUE LO ARME 
UN ADULTO. 

PELIGRO DE CAIDA: 

Para prevenir una lesion seria 
o la muerte por una cafda: 

• Nunca deje al nino solo. 

• Use siempre el sistema 
de seguridad. Ajuste el 
cinturon lo necesario para 
que este apretado alrededor 
de su nino. 

• Los movimientos del nino pueden 
mover la mecedora. Use el 
producto solamente en el piso. 
Nunca lo use sobre 

una superficie elevada. 

• Nunca debe usarlo un nino que 
puede sentarse sin ayuda. 

PELIGRO DE ASFIXIA: 

• Nunca lo use sobre una 
superficie suave (cama, sofa, 
almohadon) ya que el asiento 
podna caerse y causar la asfixia. 

• Nunca Neve al nino en el 
producto. 

• Deje de usar este producto 
cuando el nino trate de subirse o 
pese 18 libras (8,1 kg). 

PELIGRO DE 
ESTRANGULAMIENTO: 

• NO suspenda los cordones sobre 
el producto ni ponga cordones en 
los juguetes. 

• NO ponga el producto en ningun 
lugar donde haya 

cordones, tales como 
cordones de persianas, 
cortinas, telefonos, etc. 

• Los cordones pueden causar 
la estrangulacion. NO coloque 
articulos con un cordon 
alrededor del cuello del 
nino, tales como cordones de 
capucha o cordon del chupete. 

• NO USE ESE PRODUCTO si esta 
danado o roto. 

• NUNCA LO USE como asiento 
para automovil. 



• LEA TODAS LAS 
INSTRUCCIONES ANTES 
DE ARMAR Y USAR ESTE 
PRODUCTO. Si tiene dificultades, 
por favor comunfquese con el 
Departamento de Servicio al 
Cliente. 

• La manta para bebe y el apoya 
cabeza deben usarse solamente con 
este producto. 

• Nunca use la manta en un asiento 
para automovil. 



PARA EL USO SEGURO DE LAS 
PILAS: 

Mantenga las pilas fuera del alcance 
de los ninos. 

Cualquier pila puede sufrir una fuga 
de electrolito si se combina con 
otro tipo de pila, si se coloca 
incorrectamente (al reves) o si todas 
las pilas no se remplazan o recargan 
al mismo tiempo. No mezcle pilas 
viejas con nuevas. No mezcle pilas 
alcalinas, estandar (carbono-cinc) 
o recargables (niquel-cadmio). 
Cualquier pila puede sufrir una fuga 
de electrolito o explotar si se echa 
en un fuego o si se intenta cargar 
una pila que no sea recargable. 
Nunca recargue una pila en una 
clase de cargador disenado para 
otro tipo de pila. 

Deseche inmediatamente pilas con 
fugas. Pilas con fugas pueden 
causar quemaduras en la piel 
u otras lesiones personales. Al 
desechar pilas, asegurese de 
deshacerse de ellas de manera 
apropiada, de acuerdo con las 
regulaciones locales y estatales. 

Saque las pilas antes de guardar el 
producto durante un largo penodo 
de tiempo. Las pilas que quedan en 
la unidad pueden perdery causar 
danos. 

Tipo de pilas recomendado: 
alcalinas desechables, tamano AA 
(LR6-1.5V). Nunca mezcle pilas. 
Cambie las pilas cuando el 
producto deje de operar de 
manera correcta. 



AADVERTENCIA: Los cambios 
o modificaciones a esta unidad 
que no hayan sido expresamente 
aprobados por la parte responsable 
por el cumplimiento de las normas 
podria cancelar el derecho del 
usuario a usar el equipo. 



PS 



DECLARACION DE LA 
COMISION FEDERAL DE 
COMUNICACIONES 

NOTA: Este equipo ha sido probado 
y se ha determinado que cumple 
con los limites de un dispositivo 
digital Clase B, segun la Parte 15 
de las Normas de la Comision 
Federal de Comunicaciones. Estos 
limites han sido determinados para 
proporcionar una proteccion razon- 
able contra la interferencia pelig- 
rosa en una instalacion residencial. 
Este equipo genera, usa y puede 
emitir energia de radiofrecuencia y, 
si no se instala y se usa de acuerdo 
a las instrucciones, podna causar 
interferencias peligrosas a las 
comunicaciones por radio. 

Sin embargo, no existe garantfa 
que la interferencia no ocurrira en 
una instalacion particular. Si este 
equipo causa interferencia peligrosa 
a la recepcion de radio o television, 
lo cual puede determinarse 
encendiendo y apagando el equipo, 
se sugiere al usuario que trate de 
corregir la interferencia usando una 
o mas de las siguientes medidas: 

• Vuelva a orientar o a colocar la 
antena de recepcion. 

• Aumente la separacion entre el 
equipo y el receptor. 

• Conecte el equipo en un toma- 
corriente en un circuito electrico 
diferente al que necesita el 
receptor. 

• Consulte al comerciante o a un 
tecnico de radio y television con 
experiencia para recibir ayuda. 



